WIKTOR WINDAKIEWIC 


c. k. nadkontrolor teleorafow. 


przeżywszy lat 5%, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 


tami, zasnął w Panu dnia 2 Grudnia 1885 roku. 


W smutku pogrążona małżonka wraz z dziećmi zaprasza Ka rewnych, Przyjaciół I Zna- 
jomych na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 4 Grudnia b. r. o godzinie 8 popołudniu, 
z domu pod Nr. 7 przy Głównym Rynku, w prosi na miejsce wiecznego spoczynku. 


HO tzn 7 X . 
W drukarni Związkowej w Krakowie, ulica św. Jana Nr. 18 Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


